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Kraftlinienbilder.

I, 7

dafi man die Leiterformen, fur die man die Felder zu erhalten wunscht,
aus Stanniol ausgescllnitten auf die Glasplatte aufldebt und durcli Ver-
bindung niit einer (niclit zu stark) geladenen Leidener Flasche ladet.
Die Figuren 1,2 und 3 stellen Nachzeichnungen nach derartigen ex-

Fig, a.

perimentell hergestellten Kraftliuienbildern dar, und zwar Fig. 1 fur eine
einzelne geladeue Scheibe, entsprechend einem ebenen zentralen Quer-
schnitt durcli das Kraftfeld einer isolierten geladenen Kugel, Fig. 2
fiir zwei gleich stark entgegengesetzt geladene Scneiben entsprechend

Kg. 8.

einem ebenen axialen Schnitt durch das Kraftfeld zweier entgegengesetzt
gleich stark geladener Kugeln, Fig. 3 fur zwei entgegengesetzt gleicli
stark geladene parallele Streifen entsprechend dem ebenen, zu den Kraft-
linien parallelen Scnnitt durch das elektrische Feld eines Plattenkonden-
Ein anschauliches Bild von der Anorclnung der Kraftlinien eines
